ZUZANNA SCHOTT 


przeżywszy lat 54, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona śś. Sakramentami, 
przeniosła się dnia 28. Grudnia 1873 o godzinie 9 z rana do wieczności. 


W nieutulonym żalu pozostały małżonek z dziećmi zapraszają krewnych, 
przyjaciół i znajomych na obchód pogrzebowy, który się odbędzie dnia 29. b. m. 


o godzinie 4 po południu. 


Rzeszów, dnia 28. Grudnia 1878. 


Z drukarni J. A. Pelara w Rzeszowie, 1873. 


